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DOBRZYNIEGKI 


NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 


mentami, zmarł dnia 11 marca 1981 r. w wieku 72 lat. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 

wione zostanie we wtorek dnia 17 bm. o godz. 12.00 

w kaplicy na cmentarzu w Prądniku Czerwonym, po 

czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecz- 

nego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim bólu: 


ŻONA, CÓRKA, WNUK I RODZINA. 
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